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ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് 


നമ്പർ എ2- 1481/14 / ജി.എച്ച്. റ്റി. 


2014 ഫെബ്രുവരി 17 . 


തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയുടെ ആവശ്യത്തി 
നായി ചുവടെ പറയുന്ന ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങൾ 


KERALA GAZETTE 


[PART III 


സപ്ലെചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


- 39 


22 


ഓക്സിജൻ ഫ്ളോമീറ്റർ 

- 14 എണ്ണം 
ബി. പി. അപ്പാരറ്റസ് 
3. ബി . പി. അപ്പാരറ്റസ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് - 5 ,, 
4. നെബുലൈസർ മാസ്ക് അടക്കം - 21 എണ്ണം 
സക്ഷൻ അപ്പാരറ്റസ് 

- 15 ,, - 


സാധന സാമഗ്രികൾ വൈത്തിരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി, 
സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായ മേപ്പാടി, തരിയോട് എന്നീ 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിലേക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട 
ഫോറത്തിലുള്ള ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടെണ്ടർ 
ഫോറത്തിന്റെ വില : 950 ( എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെ). 

5 -3- 2014 - ന് വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ ഈ ഓഫീസിൽ 
പണമടച്ച് ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 6-3- 2014- ന് 
വൈകുന്നേരം 2 മണി വരെ മുദ്ര ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 7 - 3 - 2014 ന് വൈകുന്നേരം 4 
മണിക്ക് ലഭിച്ച ടെണ്ടറുകൾ അവ സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയവരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതും 
ടെണ്ടർ നിബന്ധനകൾ പൂർണ്ണമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും 
ചുരുങ്ങിയ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയതും ഗുണ നിലവാരം 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുമായ വ്യക്തിക്കോ/ സ്ഥാപനത്തിനോ ടെണ്ടർ 
ഉറപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. 

അടങ്കൽ തുക 4,48,000. 


ഇ . എം . ഡി. നികുതിയടക്കം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തുകയുടെ 1 %. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 840 . 


ടെണ്ടർ ഫോം വിൽക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 6 - 3 - 2014, 3 മണി. 

ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 7 -3 -2014, 3 മണി. 


എണ്ണം 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ആവശ്യമായ 
ഇനങ്ങൾ 


ടെണ്ട റു കൾ സംബ ന്ധിച്ച കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങളും 
ഉപ ക ര ണ ത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വിവ ര ണവും ജന റൽ 
ആശുപ്രതി ആഫീസിൽ നിന്നും ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ 
ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. 


No. A2- 1481 / 14 / GHT. 


17th February 2014. 


Sealed competitive tenders are invited from the 
manufactures, authorized suppliers for the supply of the 
following Hospital Equipments to General Hospital, 
Thiruvananthapuram . 


- 1. Oxygen flowmetor 

14 Nos. 
2. B .P. Apparatus 

_ 39 Nos. 
B .P . Apparatus with Stand -- 5 Nos. 
4 . Nebulise with mask - 21 Nos. 
5. Suction Apparatus - 15 Nos. 

EMD — 1 % of the quoted amount ( Tax included ) 
Cost of tender form — 840 . 

Last date and time of sale of tender form — 6 - 3 - 2014 , 
3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
7-3 - 2014, 3 p . m . 

Further details can be obtained from the office of the 
Superintendent, General Hospital, Thiruvananthapuram or 
visit the site : www .dhs. gov.com . 
General Hospital, 

( Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

Superintendent. 


Dressing Bin (Large ) 
Steam In Haler 
Saline Stand 
Back Rest (Iron ) 
Weighing Machine (Adult) 
Semi Auto Analyser 
Sterilizer (double Handed ) 
Water Purifier 
Nebulizer 
| B .P. Apparatus (Digital ) 
Stethescope 
Hot Air Oven 
Sterilizer Bin 
Needle Destroyer 
Suture Removing Scissors (Stapler ) 
Scissors (SS Straight) 
Artery Forceps (Straight) 

S.S . Tray 
19 Oxygen Flow Meter 
20 Fogger Machine 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനോടൊപ്പം - 4,480- ന്റെ ആശുപ്രതി 
സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിലുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് നിരതദ്രവ്യമായി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറം അടക്കം സീൽ ചെയ്ത് 
കവറിന് മുകളിൽ പരാമർശിച്ച ടെണ്ടർ നമ്പർ വ്യക്തമായി 
ചേർക്കേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, താലൂക്ക് ആശുപത്രി, വൈത്തിരി, 
വയനാട് എന്ന മേൽവിലാസം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. 
വൈകി ലഭിച്ച ടെണ്ടറുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് 


നമ്പർ എ / 2652 / 2013 / താ . ആ . വൈ . 


| 2014 ഫെബ്രുവരി 5. 


വൈത്തിരി താലൂക്കാശുപത്രിയിലേക്ക് ആവശ്യമായതും 
ചുവടെ വിശദാംശങ്ങൾ സഹിതം പരാമർശിക്കുന്നതുമായ 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായ - 950 രൊക്കം തുക 


ഓഫീസിൽ അടച്ചാൽ ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടാതെ ടെണ്ടർ ഫോറം തപാലിൽ ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ 
- 100 ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡർ 
ആയി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് ചെക്ക്, 
ഡി . ഡി . എന്നിവ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ടെണ്ടർ ലഭിച്ച 
വ്യക്തിയോ/ സ്ഥാപനമോ 17 - 3 - 2014 - ന് മുമ്പായി ടെണ്ടറിൽ 
പരാമർശിച്ച് സാധനങ്ങൾ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ആശുപത്രികളിൽ 
എത്തിച്ചു നൽകുവാനും ഉചിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന 
തിനും ബാദ്ധ്യസ്ഥരായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും 
അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് 
ആശുപ്രതി, വൈത്തിരി, 
വയനാട്. 


( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ട്. 


